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Ogłoszenia. 


a ; x lenie naw jest uskutecznione za pomocą systemu 
Kościół ks. Misyonarzy W Nowej WSL. czworobocznych filarów naprzemian z krótkiemi ro- 
ES mańskiemi kolumnami żelaznemi, które ustawione 


ajbliższą okolicę naszego miasta ozdobi wkrótce na żelaznych piedestałach, łączą się arkadowemi luka- 


i ożywi nowy budynek poświęcony chwale mi z ciałami filarów. Na takim systemie opierają się 
Bożej. Dnia 25 Czerwca 1892 r. położyli empory, otwarte z obydwóch stron na nawę główną 
księża Misyonarze kamień węgielny pod kościół Nie- i połączone z chórem organowym zachodniej części 
pokalanego Poczęcia Najświętszej kościoła, wzniesionym również na 
Panny w Nowej wsi niedaleko Lo- i żelaznych kolumnach. Na dolnych 


bzowa. Fasadę frontową i boczną 
nowej budowy przedstawia załą- 


filarach spoczywają granitowe pie- 
destały, na nich zaś znowu żela- 
czona rycina. zne kolumny romańskie, z których 
belkowania rozbiegają się gurty 
poprzeczne i przekątne żebra skle- 
pienne, wykonane z formowanej 
cegły. 


Kościół, z powodu wodnistego 
gruntu fundowany na betonie, wy- 
prowadzony „dotychczas pod głó- 
wny grzyms i nakrywany dachem, 
a wewnątrz przygotowany pod za- Zastosowanie żelaznych odlewa- 
nych form czysto architektonicz- 
nych, jak: kolumny z kapitelami 


sklepienie, stanie w stylu tak zwa- 
nym przejściowym romańskim. W 
planie przedstawia się jako budowa nn i belkowaniami, jest tu rzeczą nową 
42'925 m długa, 16'50 ‚m sze- TĘ SĄ © w miejscowem budownictwie ko- 
roka, wraz z dachem 20'8 m wysoka, ścielnem. Trzeba jednak przyznać, że wpro- 
opatrzona na froncie wieżą, dochodzącą wadzenie tej nowoczesnej konstrukcyi po- 
u szczytu krzyża 4550 m wysokości. zwoli otrzymać wnętrze o imponującym 
Wnętrze układa się w trzy nawy podłużne, charakterze, zwłaszcza, gdy niepozorny że- 
w których środkowa liczy 8:50 m szero- 
kości a 17:50 m wysokości, boczne zaś 
po 2:65 m są Szerokie a. 16:50 m wy- 
sokie. Nawa główna obejmuje trzy jarzma 
sklepienne krzyżowe o łuku pólokrągłym, 
nawy boczne otrzymują sklepienia krzyżo- 
we ostrołukowe. Wąskie jarzmo sklepienne, 
zamknięte z jednej strony bocznem wej- 


lazny materyał zostanie pokryty złoceniem. 
Nawy boczne są oświetlone okrągłemi okna- 
mi, które wobec dwudzielnych stosunkowo 
wysokich okien emporowych, wyglądają 
zanadto skromne i skromnością tą psują 
do pewnego stopnia wrażenie bocznych 
fasad. 

Zewnętrzna strona kościoła przedstawia 
budowę szkarpowaną, w surowej cegle 
testowanej, z kamiennemi ubraniami. Bu- 


Sciem, z drugiej schodami, wiodącemi na 
empory, przeprowadza z nawy głównej do 
prezbyteryum, do którego przytyka chór, mający tak | dowę uwydatniają zwłaszcza dwa momenta: wieża 
wewnątrz, jak zewnątrz kształt sześcioboczny. Rozdzie- | wzniesiona na froncie i trójkątne szczyty, które w li- 


czbie dwóch na każdym podłużnym boku kościoła, 
odpowiadają pierwszemu i trzeciemu jarzmu sklepien - 
nemu nawy głównej. Wieża od dołu kwadratowa (6 
m w kwadrat) przechodzi następnie 
i wybiega w hełm 15 m. wysoki. 


w osmiobok 


Co do materyałów, to grzyms główny, obiegający 
całość pod dachem, obramienia trójkątnych szczytów, 
obdasznice szkarpów i klucze sklepienne są z kamie- 
nia Dobczyckiego; obramienia zaś głównego wejścia 
w wieży i portali do naw bocznych z kamienia Pin- 
czowskiego. Pokaycie dachowe będzie z dachówki Nie- 
połomickiej, a hełm wieży z blachy miedzianej. Oszkle- 
nie okien, z szybek kolorowych w deseń geometryczny, 
zostanie umocowane w Żelaznej oprawie, a posadzkę 
kościoła ma stanowić mozaika z płyt cementowych. 
Architektoniczny projekt kościoła wykonał budowniczy 
miejski p. Stefan Zoldani, który jest zarazem kiero- 
wnikiem budowy. Roboty murarskie prowadzi majster 
Jan Maularski, kamieniarskie wykonuje Kazimierz Mu- 
larski, ciesielskie Wład. Bruśnicki, ślusarskie Anton; 
Zarachowicz, blacharskie Józef Nalborczyk. Żelaznych 
odlewanych kolumn stylu romańskiego wraz z piede- 
stałami i belkowaniami dła żeber, jako też żelaznych 
obramowań dla oszkleń okiennych, dostarczyła miej- 
scowa firma p. Leona Zieleniewskiego. Jak widać 
z wszystkiego, cośmy powiedzieli, nowy Dom Boży 
powstaje samemi miejscowemi siłami artystycznemi 
i przemysłowemi, jako też z krajowych materyałów. 
Niechaj to będzie pierwszym objawem Chwały, jakiej 
Najwyższy ma doznawać przez długie wieki w tej 
świątyni, budowanej wielce sumiennie, chociaż skro- 
mnemi środkami, J K. W. 
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Różne systemy 


centralnego ogrzewania i ich zastosowanie. 


(artykuł starszego inżyniera K. Zelle.) 


Głównym powodem eoraz większego zastosowania 
centralnego systema ogrzewania są korzyści z niego wy- 
nikające, zwłaszcza przy budowlach kościołów, szpitali, 
szkół, teatrów itp. a jednocześnie wentylacya, która tylko 
przy tych systemach może być w odpowiedni sposób 
przeprowadzoną. Przy wielkich budowlach prawie niemo- 
zebnym byłoby za pomocą zwykłych pieców utrzymać 
jednakową temperature, a obsługa tychże zawsze wyka- 
zywalaby niedokładności, mianowicie w utrzymaniu po- 
rządku i oszczędności. 

Wszystkie te braki mogą być uniknione przy rzeczo- 


nym systemie i dlatego też w ostatnich czasach pra- 
euja ludzie zawodowi nad udoskonaleniem różnych syste- 
mów, z których każdy ma pewne ograniczone zastosowanie, 
zależnie od sposobu używania ogrzewanych ubikacyj. 

Bardzo na tem zależy, aby wybrać odpowiedni system 
ogrzewania, a w tem często chybiają interesowani i do- 
znają zawodu w swych oczekiwaniach. Rozmaite wyko- 
nywane systemy ogrzewania są następujące : 

1. Ogrzewanie powietrzem, 

2. 4 woda, 

3. hs parą, 

Oprócz tego używają : 

4. Ogrzewania gorącą parą (Damfluftheizung), 

5. : 
heizung), 


wodą z gorącej pary (Dampfwasser- 


6. Przez parę uskutecznione ogrzewanie gorącą wodą 
(Warmwasserheizung), które to trzy systemy przez swoje 
miano oznaczają, że powstały przez kombinacyę powietrza 
ogrzanego, wody i pary ogrzewającej. 

Przy ogrzewaniu wodą lub parą wyróżnić należy 
stosownie do temperatur i odnośnych ciśnień znajdują- 
cych się w doprowadzających ciepło rurach ogrzewanie 
gorącą i wrzącą wodą, jakoteż ogrzewanie o niskiem i wy- 
sokiem ciśnieniu pary. Jezli się używa ulatniającej się 
z maszyny pary, nazywa się ten system ogrzewaniem 
ułatniającą się parą (Abdampfleizung.) 

a) Poczynamy od systemu ogrzewania powietrzem 
z wentylacyą (Feuerluftheizung). Przy tym systemie 
znajduje się w odpowiedniem miejsca w piwniey do 
ogrzewania przeznaczony aparat (Calorifćre). Ze szezytu 
komory wychodzą kanały, w prostopadłych murach umie- 
szezone i doprowadzają ogrzane powietrze do przezna- 
czonych sal lub pokoi, gdzie się znajdują odpowiednie 
otwory. Wyprowadzenie zużytego powietrza odbywa się 
przez kanały w murach ponad dach. Otwory tych 
kanałów znajdują się taż nad podłogą i pod sufitem ; 
pierwsze z nich mają cel wyprowadzenia powietrza pod- 
czas periodu ogrzewalnego, drugie zaś w czasie lata 
i tylko wyjątkowo podezas ogrzewania bywają otwie- 
rane, jeźliby przez nieuwagę w ubikacych zanadto ciepło 
było. Powietrze doprowadzane do komory ogrzewalnej 
pochodzi wprost od zewnątrz budynku przez t. z. zimny 
kanal. 

Działalność tego systemu ogrzewania jest następu- 
jaca: skoro kaloryfery sa ogrzane, staje się w aparacie 
powietrze guiunkowo lżejszem, a ponieważ zewnętrzne 
zimne jest cięższe, więć wypycha lżejsze będące z niem 
w bezpośrednej styczności od zewnątrz. Cieple powie- 
trze dostaje się do mieszkania, oddaje tu swoje ciepło 
i jako oellodzone wydziela się z najniższych pokladow 
do kanałów wentylacyjnych i uchodzi ponad dach. Zawsze 
więc świeże powietrze bywa wprowadzone de aparatu, tu 


ogrzane dochodzi do mieszkań, oddaje swoje ciepło, 
tu się zanieczyszeza i wydostaje się znowu na wolność 
kanatami wentylacyjnemi. 

Z powyższego opisu przychodzimy do przekonania, 
że w tym systemie jest zupelnie dostateczna zmiana po- 
wietrza, połączona z bardzo odpowiednią wentylacyą. Po- 
nieważ zaś nie jest możebnem, aby za pomocą aparatu 
koloryferycznego tak umierzyć temperaturę powietrza, aby 
miało ten stopień ciepła, jakiego potrzeba wymaga, więc 
przy dobrze przeprowadzonych  ogrzewaniach powie- 
trzem jest takie urządzenie, że temperatura w kanałach 
przez mieszanie zimnego z ciepłem w ten sposób sie da 
regulować, że przegrzanie mieszkań nie jest dopuszczal- 
uem, a jeżeli ogrzewanie pokoi nie jest potrzebnem, to 
wentylacya ich zawsze ma miejsce. To mieszanie powie- 
trza zawsze uskuteezuia się w ten sposób, iż z kanału 
ze świeżem powietrzem wyprowadza się kanał w górę, 
a ten połączony jest z innym, zawierającym rozgrzane 
powietrze, nieprzechodzące w prost z komory ogrzewal- 
nej. W miejscu, w którem się obadwa kanały schodzą, 
osadzoną bywa klapa poruszalna w jednę i drugą stronę, 
za pomocą której możebinem jest więcej lub mniej powie- 
trza ciepłego dopuścić do mieszkania. 

Rozumie sie, że mieszanie powietrza ma wtenczas 
tylko cel, jeśli palacz ma możność przekonania się o wy- 
sokości temperatury w mieszkaniach, otwierając lub za- 
mykając klape według potrzeby. W ostatnich czasach 
ustawiono w piwnicy, gdzie się rzeczona klapa znajduje, 
przyrząd, z którego dojść można, jaka panuje tempera- 
fura w pojedynczych pokojach. Także za pomocą elektry- 
czności są urządzone bardzo dobre aparaty, wprowadzone 
Już w miejskich szkołach wiedeńskich i odpowiedziały 
w znpelności oczekiwaniom. 

System ogrzewania powietrzem z cyrkulacyą (krą- 
żeniem) o tyle jest odmiennym od powyżej opisanego, 
że zużyte ochłodzone powietrze nie zostaje wypuszczone 
la zewnątrz, ale przez talk nazwane krążące kanaly wpro- 
Wadzane napowrót do kaloryferów, gdzie znowu ogrze- 
wanem zostaje. Tym sposobem tosamo powietrze krąży 
przy tym systemie a weutylacya jest bardzo niedostate- 
czna, Ze stanowiska hygieny jest ten system do odrzu- 
cenia, ma jednak wielki przymiot z powodu oszczędności 
w samem urządzeniu i w opale. 

System ogrzewania powietrzem z wentylacyą na- 
leży tam, zastosować zawsze, gdzie idzie o ogrzanie ubi- 
kaeyj, napełniających się każdorazowo wieloma ludźmi, 
Pozostajacyıni długi czas w tychże. Natomiast wystarcza 
ogrzewanie z cyrkulacyą względnie wielkich i wysokich 
sal tam, gdzie zgromadzeni krótko się zatrzymują. Z tych 
względów do kościołów nadaje się systemem tego ro- 
dzaju ogrzewania. 

We wszystkich salach, używanych dorywczo, najlepiej 


urządzać ogrzewanie krążące, dopóki niema publiczności. 
Skoro sale napełnione zostaną, wprowadzić system krą- 
żąeo-wentylacyjny przez przestawienie kilku klap, co jest 
bardzo łatwem de uskutecznienia. 


Ważnym składnikiem tego systemu ogrzewalnego 
zakładu jest sam aparat ogrzewalny „Calorifere'm* zwany. 
Ten w gruncie rzeczy składa się z dwóch głównych 
części tj.: skrzyni paleniska i systemu rur. Skrzynia jest 
z kutego żelaza zrobiona i wyłożona ogniotrwały cegla, 
ruszta zaś, zależnie od używanego paliwa, są albo poziome 
albo stopniowe (Treppenrost). 

System rur bywa z lanego żelaza i rury opalrzone 
są żebrami dla większej wytrzymałości i powiększenia 
powierzchni ogrzewalnej; przekrój tychże jest roniboi- 
dałny, kwadratowy, owalny albo okrągły. Rury muszą 
być tak obsadzone, żeby na swej podstawie mogły być 
przesuwane, a jeden z ich końców wychodzi przez mur 
komory ogrzewalnej, aby umożebnić czyszczenie z sadzy 
i aby kominiarz nie potrzebował wchodzić do właściwe 
komory. Rura wychodząca z tej ostatniej jest zamknięta 
pokrywą. 

Gazy ogniowe przeciskają się w kierunku z góry na 
dół w systemie rur, ogrzane zaś powietrze porusza się 
z dolu do góry. Przez to zasada przeciwnych 
pradów, która przy tego rodzaju zakładach o ile moż- 
ności powinna być zastosowaną, jest w zupełności prze- 
prowadzoną. Jednocześnie ma się tę korzyść, że między 
pośrednikami (Medien), wydzielającemi z siebie cieplik 
i przyjmującemi w siebie tenże, punuje wielka różnica 
temperatury, albowiem najzimniejsze powietrze przez naj- 
bardziej wychłodzone gazy, najcieplejsze powietrze przez 
najgoretsze gazy ogrzane zostanie. Aparaty tego rodzaju 
wykonane bywają w rozmaitych wielkościach, a miano- 
wicie przez zestawienie przy sobie rur parami, dającemi 
10 do 70 m? powierzchni ogrzewalnej. 

Liczne narzekania w poprzednich latach na ogrzewa- 
nie powietrzew mialy po części swoją słuszną zasadę, 
bo pomijejąc to, Ze teoretyczne obrachowania wielkose] 
aparatów, przekrojów kanałów i t. p. nie dokładnie były 
przeprowadzone, ale nadto same kaloryferyczne aparaty 
źle były obmyślone, a przedewszystkiem powierzchnia 
ogrzewalna tak mała, że aby choć w przybliżeniu dojść 
do jakiegokolwiek wyniku trzeba było je przegrzewać, 
a dochedzae do stanu rozżarzenia spalały pył unoszący 
się w powietrzu i powodowały nieprzyjemny zapach 
w pokojach. 

W każdym razie gloszone dziś jeszcze rozliczne zda- 
nia, jakoby należało wyrugować system ogrzewanego po- 
wietrza, są zupelnie fałszywe. Dla pewnych gmachów, 
które potrzeba prawidłowo ogrzewać i wentylować nie 
ma podobno lepszego systemu, jak w mowie będący, ale 


starać się trzeba o racyonalne i prawidłowe przeprowa- 
dzenie całego zakładu ogrzewalnego. 

Aby powietrze miało stosowną do swego rozgrzania 
wilgoć, postarali się technicy o odpowiednie rozliczne 
aparaty, udzielające mu wilgoci i tym sposobem upadły 
narzekania co do suchości powietrza. Co do ilości wil- 
goci potrzebnej organizmowi ludzkiemu są rozliczne zda- 
nia chwiejne. Prof. H. Fischer dopuszcza bardzo obszerne 
granice względnej wilgoci bo od 25 — 75°. 

b. Dla ogyzewania gorącą wodą jest umie- 
szczony w piwnicy kocioł, w którym, w najwyższym 
punkcie, osadzoną jest rura, prowadząca wodę w górę, 
a w najniższym druga odprowadzająca ją. Na piętrach 
znajdują się w pojedynczych ubikacyach, że je tak 
nazwiemy, żelazne lane piecyki (Heitzkörper), polą- 
czone z jednej strony z rurą, prowadzącą wodę w górę, 
a z drugiej z rurą odprowadzającą. Pojedyncze dopływy 
i odpływy piecyków są połączone sztuczkami ksztaltu T 
z głównemi rurami doprowadzającemi i odprowadza- 
jącemi. 

Cały system rur jest napełniony wodą, a w odpo- 
wiedniem miejscu nad nim umieszczony jest zbiornik 
(Expansionsgefäss), opatrzony pokrywą niezamknieta szezel- 
nie tak, iż caly system jest otwarty i w styczności 
bezpośredniej z atmosferą. 

Skoro tylko woda w kotle się zagrzeje, staje się ga- 
tunkowo lżejszą, a wypycha ją inua, znajdująca się w ru- 
rach odprowadzających i tak zw. piecykach a dostaje 
się do rury prowadzącej wodę w górę. Z niej wchodzi 
do piecyków, które tym sposobem napełnione zostają 
gorącą wodą i oddają swoją podniesioną temperaturę 
powietrza pokojowemu. Ochłodzona woda wraca znowu 
do kotla i tam się powtórnie ogrzewa. Skoro tylko woda 
jest gorącą, rozpręża się I zwiększa swoją objętość, 
trzeba więc było znaleść środek, aby zbytnią ilość wody 
pomieścić w systemie ogrzewalnym. Do tego celu służy 
zbiornik wyżej wzmiankowany, nazwany: „Expansyjnem 
naczyniem“, 

Ponieważ cały system jest otwarty, nie może być 
w nim woda ścieśniona (comprimirt). Tak kocioł, jako 
i piecyki podlegają ciśnienin wody, znajdujacej się w zbior- 
niku, położonym wyżej lub niżej. Woda nie bywa ogrze- 
wana wyżej, jak do 90° C. 

Piecyki z lanego żelaza są opatrzone szeregiem że- 
berek (Rippenheizkörper), aby powiększyć powierzchnię 
ogrzewalną, a w rzadkich wypadkach używają jeszcze 
zwojów rur albo cylindrowych pieców, bardzo koszto- 
wnych a mniej odpowiadających celowi. 

c Ogrzewanie wrzącą wodą (Heisswasserhei- 
zung). System ten sklada się wyłącznie z rur średnicy 
wewnętrznej 23 mam, a zewnętrznej 33 mn, i nosi miano 
rur Perkinsa, jako wynalazcy. Różnica między niem 


a powyżej opisanem polega na tem, że w tym ostatniem 
rozehodzi się woda w pojedynczych przewodach (einzelne 
Stränge) a system Perkinsa jest wężem z rur bez końca. 

I tutaj znajduje się w piwnicy aparat ogrzewalny, 
złożony ze spiralnie zwiniętych rur, z których jedue pro- 
wadzą wodę w górę, a drugie na dól, Rura doprowa- 
dza wodę wrzącą do pierwszego pokojn do ogrzania 
przeznaczonego, gdzie stósownie do potrzeby zwiniętą 
jest w spiralną mniej lub więcej razy lub też przecho- 
dzi wprost do następującego pokoju i t. d. 

Położenie przyrządu expansyjnego jest tosame co 
przy ogrzewaniu gorącą wodą, a więc w najwyższym 
punkcie spiralnych rur. Przyrząd ten tak, jak cały sy- 
stem, jest jednakże zamknięty, można więc ogrzewać aż 
do stopnia gotującej się wody (Siedepunkt). W praktyce 
ogrzewają do 180° C., a wyjątkowo do 200° ©., 
to temperatura odpowiada natężenin 9:5 do 15 atmo- 
sfer. Wskutek tak silnego natężenia ściany rur muszą 
być grube, uszczelnienie bardzo dokladne, a nim się 
caly aparat odda do użytku, poddać: go trzeba za po- 
mocą pompki ciśnienin 150 atm. 

Główna więc różnica między ogrzewaniem goracą 
a wrzącą wodą polega na tem, że pierwszy system jest 
zupelnie otwarty i pracuje temperaturą 80—100° ©. 
najwyżej, drugi zaś jest zamknięty i wymaga do 18090. 
Z powodu różnicy konstrukeyi w tych dwóch systemach 
ogrzewania, okazuje się taka różuica w skuteczności 
i działalności, które to czynniki wskazują, gdzie który 
z dwóch systemów zastosować należy. 

d. Ogrzewanie parą o niskiem eiśnieniu 
(Dampf - Niederdruckheiznng) jest w urządzeniu podo- 
bne do ogrzewania gorącą wodą. Kocioł znajduje się 
w piwnicy, na piętrach piecyki (Heizkörper), a między nimi 
i kotłem rury odprowadzające i doprowadzające. Środek 
ogrzewający nie jest tutaj wodą, lecz z niej wytwarza- 


która 


jaca się parą, przechodzącą przez rury do piecyków, 


tym swoje gorąco udziela, następnie skrapla się na wodę, 
wraca do kotła, z którego znown przemieniona w parę 
powtarza swoją czynność. System ten jest również otwarty 
i w styczności z powietrzem atmosferyeznem, przez 
co kociol może być obsłużony przez zwykłego robotnika 
i do takiego urządzenia nie potrzeba egzaminowanego 
palacza i osobnej koncesyi; warunkiem jest jednak, aby 
tak zw. otwarto-stojąca rura (Standrohr) miała 100 mm 
średnicy i wznosiła się w górę od średniego stanu wody 
w kotle na 5 m. 

Przez tę rurę jest ealy system w polączeniu z powietrzem 
atmosferycznem, tkwi ona około 150 mm pod najniższym 
stanem wody w kotle; skoro się w nin wzmaga ci- 
śnienie pary, to i w stojącej rurze podnosi się woda i to 
n. p. przy nadmiarze ciśnienia około 0'2 atm. 
stanie w rurze na 2 m wys. nad powierzchnią wody 


woda 


GS 


18 


w kotle; jeśli zaś ciśnienie dojdzie od 0:5 atm., to woda 
z rury wykipi i niema już obawy powiększenia się ei- 
śnienia. 

Przy ogrzewaniu tym systemem nie trzeba dopuszczać ci- 
śnienia do 0:5 atm. Ażeby zapobiedz podnoszeniu sie go, 
wynaleziono aparat do automatycznego regulowania paleni- 
ska, a to w ten sposób, że przy nadmiarze ciśnienia 02 do 03 
atm., dostęp powietrza, wymagalny do spalenia, tamo- 
wany bywa, a więc i ciśnienie nie przewyższa 0'2 do 
0:3 atm. Kocioł parowy jest podobny do zwykłych przy 
parowych maszynach używany, a piecyki (Heitzkór- 
per) są tesame, co przy ogrzewaniach wodą gorącą. 

e. Ogrzewanie o wysokiem ciśnieniu pary 
(Dampf-Hochdruekheizung) różni się od poprzedniego 
tem, że jego system jest zamknięty, a więc osiąga sie 
znacznie większe ciśnienie. Kocioł znajduje się w oso- 
bnem zabudowaniu, podlega prawu kotłowemu, obsługi- 
wać go musi egzaminowany palacz. A kotła rozchodza 
się rury zupelnie w ten sposób, eo przy poprzednim sy- 
stemie, a para zostaje skodensowana czyli skroplona, od- 
dając swoje cieplo; rury odprowadzające tę wodę łą- 
cz% się z aparatami automatycznie działającemi, które 
w ten sposób funkcyonują, iż wodzie skondensowa- 
nej nłatwiają wypłynięcie i parę zatrzymują. Zwykle ta 
woda spływa do zbiornika w kotlowin umieszczonego, 
a stamtąd pompują ją do kotłu, ażeby znowu zamieniła 
się w parę. 

Ogrzewanie o wysokiem ciśnieniu pary różni się więc 
od ogrzewania o niskiem ciśnieniu tem, Ze pierwszy 
system pracuje z jakimkolwiek ciśnieniem, znajdującem 
się lub mogącem się znajdować w kotle, a przeciwnie 
przy ostatnim systemie musi być niżej 0'5 atm. 

Kiedy dla ogrzewania o wysokiem ciśnieniu pary 
potrzeba wymaga osobnego budynku dla kotła, a woda 
kondesacyjna przez powyżej opisany aparat do cysterny 
zbiegać musi, aby z niej znowu przez pompę do kotła 
się dostać, to przy systemie o uizkiem ciśnieniu, tego 
nie potrzeba, bo kocioł możua umieścić gdziekolwiek 
(zwykle w piwnicy), a para na wodę przemieniona sama 
do kotła wraca. 

f Ogrzewanie parą ulatniającą się z ma- 
szyny (Abdampf-Heizung) ma wiele przymiotów, a mi- 
mo tego mało zastosowania. Do niego służy para zby- 
toia (Auspuffdampf) z maszyny wypuszczona i idzie 
wprost, zamiast na dwór do rur tych ubigacyi, które 
ogrzewać się mają, tam swoje ciepło wydaje, a na wodę 
przemieniona wraca do kotlarni, gdzie ją na nowo użyją 
do wydzielania pary. 

System tego ogrzewania wszedł w wykonanie przy 
bardzo wielkich zakładach i okaza! się bardzo prakty- 
cznym. Para przechodzi, jak przy ogrzewaniu parą, przez 
rury i piecyki (Heizkórper) nieprzeszkadzając w niczem 


działaniu maszyny i jej ruchowi prawidłowemu. Również 
można parę bez przeszkody przeprowadzić na znaczne 
odległości. 

Tego rodzaju ogrzewanie jest urządzone w warszta- 
cie w Linen, który ma 150 m dł, 50 m szer. Para 
zmaszyn, służących do elektrycznego oświetlenia, do 220 m 
od rzeczonego budynku oddalonych, przechodzi tę dluga 
drogę, a nawet dłuższą, bo najodleglejsze punkta zuaj- 
dują się 370 m od maszyn. Skoro elektryczne maszyny 
nie sy w ruchu, używają pary z drugiej maszyny do po- 
ruszenia innych pomocuiczych maszyn.  Dzialanie tego 
ogrzewaniu jest bez zarzutu, 
szta opałowe, odpadające zupełnie w tym oddziale war- 
sztatu. Woda skondensowana wraca do kotla, będąc 
poprzednio uwolniona z nieczystości i (łustości. Przyste- 
pujemy teraz do kombinowanych systemów ogrzewania. 

g. Ogrzewanie powietrzem z pary (/Dampf- 
luftheizung) bywa wykonywane o uizkiem albo wy- 
sokiem ciśnienia pary, jako ogrzewanie gorącem powie- 
trzem. 
przy budynkach wielkich rozmiarów i o wielkich roz- 


J 


a zmniejsza bardzo ko- 


Ostatni z tych systemów. znajduje zastosowanie 


ciągłościach; pierwszy zas przy mniejszych. Urządzenie 


* tego systemu jest w zasadzie podobne do systenm ogrze- 


wania gorącem powietrzem. Kanały, komora ngrzewalna 
i urządzenie w salach jest zupelnie jednakie I różni się jedy- 
nie tem, że kiedy przy ogrzewaniu powietrzem w ko- 
morze kaloryfory sa ustawione, które swe gorąco otrzy- 
mują przez palenie się węgla na rusztach, to przy w mowie 
będacym systemie, komora ogrzewalna jest opatrzona 
piecykami (Dampfheizkórper), otrzymującemi parę z cen- 
tralnego zakładu kotłów parowych. 

h. Przy ogrzewaniu gorąca para wodną (Dampt- 
Warmwasserheizune) jest takie przy 


Jak ) 
ogrzewaniu wodą gorącą z fa różnicą, że pod kotłem nie 


inzadzenie, 
pali sie wprost, ale osadzona jest w uim spiralna rura, 
w której kraży para z koułów wprowadzona. 

4. Przy cgrzewaniu parą wodną (Dampfwasserhei- 
zung) są w pojedynczych salach ustawione cylindryczne 
piecyki, napełnione do pewnej wysokości wodą, ogrzewaną 
przez parę, przechodzącą spiralnemi rurami w nich osadzo- 
nemi, a ta zamieniona w wodę splywa następnie do zbior- 
nika, z którego znowu używaną bywa do kotla. 

Wyżej opisane systemy ogrzewania są między ime- 
mi wykonane w następujących budowlach: 

Sale związku austr. Inżynierów i Architektów w Wie- 
dniu, jako też dolno-anstryackiego Zwiazku przemysłowego, 
sala Związku muzycznego itp. są ogrzewane powietrzem 
(Fenerluftheizune). Nowe muzea w Wiedniu mają ogrze- 
wanie wodą gorącą. Parlament ma ogrzewanie powietrzem 
z pary (Dampfluftheizung) i drugie ogrzewanie parą. 
Również w obydwóch dworskieli teatrach zaprowadzono 
system ogrzewania powietrzem z pary, teatrze 


a w 


ludowym powietrzem  gorącem. 
wodą (Heisswasserheizung) jest wykonane w kawiarni 
Scheidel, w ministerstwie wojny. w krajowym zakładzie 
dla obłąkanych itp. W nowym ratuszu mają biura ogrze- 


Ogrzewanie wrzącą 


wanie parą wodną; kurytarze ogrzewanie parą; schody, 
halle i'sala dla uroczystości itp. ogrzewanie powietrzem 
z pary. Pałac sprawiedliwości i bank dla krajów, opa- 
trzone są ogrzewaniem gorącą parą wodną. W ostatnich 
czasach otrzymało” wiele szkół ogrzewanie powietrzem 
z pary o małem ciśnieniu (Dampfniederdruck-Lufthei- 
zung) i ogrzewanie „powietrzem (Feuerluftheiznno). 
Teoretyczne obrachowanie centralnego systemu ogrze- 
wania dokonywa się przez oznaczenia ilości potrzebnego 
powietrza do jednego pokojn na godzinę, ale nie w ten 
sposób, jak przy zwykłych piecach, których wielkość 
stosuje sześćciennej pokoi: tu ba- 
dać należy wiele ciepła uchodzi przez drzwi, okna, po- 
dłogi i sufity. Ten ubytek musi być wynagrodzony przez 
jeden z opisanych systemów ogrzewania. Rozumie sie, 
że przy tem obrachowania (nazwanem transmissyjnem) 
przyjmuje sie, że przy opalanm już jest oczekiwana tem- 
peratura w pokoju i że utrata jej przez okna i drzwi 


się do objetosei 


itp. na mocy przypuszczenia tylko jest przyjętą i że” 


w pokojach do ogrzania przeznaczonych -- 20% ©. sie 
znajduje (naturalnie na schodach i kurytarzach mniej), 
a zewnętrzna temperatura jest — 20° ©. Oprócz tego 
należy obrachować, jeśli pokoje przy rozpoczęciu ogrze- 
wania są wystudzone, wiele gorąca potrzeba, aby w ozna- 
czonym czasie, w 1 lub 2 godzinach doprowadzić tem- 
perature do -|- 209 0. Przy większych ubikacyach, któ- 
re dłngi czas stały nieogrzane, jakoto: teatra, sale ba- 
lowe i koncertowe, trzeba uwzględnić w obrachowanin 
ogrzanie murów, mebli itd., a wyrachowanie to wykazuje 
tak wielką ilość potrzebnego gorąca, jeśli ogrzanie ma 
nastąpić w przeciągu jednej godziny, że rzecz taka nie była- 
by do przeprowadzenia. Oznacza się więc wielkość powierz- 
choi ogrzewalnej zwykle w ten sposób, że się rozpala kilka 
godzin przed przedstawieniem, a w każdym razie opierać 
się trzeba na rachunku o ile można dokładnym, bo wten- 
czas tylko zakład będzie odpowiednim, jak będzie oszczę- 
dnie prowadzony i będzie zadosyć czynił wymaganiom. 

Do wyżej wzmiankowanego transmissyjnego obra- 


chowania użyć należy transmissyjnego  współczyn- 
nika, a tym jest doświadczenie, które uczy wiele 


z jednostek cieplika na 1 m? przy 1° ©. 
różnych grubości, przez okna itp. ginie. (Pod jednostką 
tą, zwaną także „Calorie,* rozumie się ilość ciepła po- 
trzebna do ogrzania 1 kg. wody o 0°C. do 19 ©). 
Z tych jednostek cieplika, wypośrodkowanych powyżej 
wskazanym rachunkiem oznaczy się potrzebną powierzeh- 
nię t. z. piecyków, kotła, jako też wymiary kanałów, 
przewodów, rur itp. (e Eo Th 
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NOTATKI TECHNICZNE. 


Elektryczna nadpoziomowa kolej na wystawie 
w Chicago bedzie druga tego rodzaju koleją w świecie, 
albowiem pierwszą, otwartą w lutym r. b., jest kolej 
w Liverpolu. Pomimo tego, że zbudowanie tej kolei 
w Chicago spowodowane zostało potrzebą ułatwienia 
komunikacyi z pojedynczemi miejscowościami parku Jack- 
sona, nienarażając zwiedzających wystawę na wacha- 
nie dymu z krążących bezustannie parowozów, to prócz 
tego spodziewać się należy, że kolej ta będzie służyć za 
wzór dla iunych projektowanych w krajach amerykań- 
skich. Jest ona obecnie przedmiotem wystawowym, t.j. 
do niej należącym, i oto, co nam Railr. Gaz. podaje 
w krótkości : 

Kolej ta ma 5 km dlugości, jest dwutorowa a w korn- 
cowych stacyach delta (Schleife) *) opatrzona, aby 
ua nich całe pociągi obracać, Wszystkich stacyi jest 
dziesięć. Spodnia budowa spoczywa na drewnianych jarz- 
mach, a te znowu na płytach betonowych 30 em gru- 
bych, 1:20 m pod powierzchnią ziemi się znajdujących, 
a mających 2:10 m w kwadrat. Tory mają 3:40 m od- 
ległości od środka do środka, a jarzmo po większej cze- 
ści 7:6 m. 

Stacya maszyn znajduje się w południowo-zachodniej 
części wystawowego plaen; maszyna parowa o 2.000 
koni siły, połączona jest wprost z dynamo-maszyną 
o 1500 Wolt-Aınpire. Ta ostatnia jest największą 
w Ameryce, 

Park przewozowy składa się z 18 pociagów po 4 
wagony. Pierwszy z nich opatrzony jest 4-ma motorami, 
a uastępne tak urządzone, że ułatwiają prędkie wprowa- 
dzenie w ruch pociągu. Każdy z motorów odpowiada 
sile 183 k. s., tak iż nominalna wywigzanı sila pociągu 
dojść może do 532 k. s. — Wagon ma 143 m dfugo- 
ści i zabiera 96 osób; oświecenie dokonywują żarowemi 
lampami. Hamulce powietrzne są nowego pomyslu (New- 
York - Liehtbreinsen) i mogą pociąg w największym pędzie 
ua dlugosci 120 m zatrzymać. Drzwi do wagonów są 
umieszczone na dłngiej ich stronie, a zamykane i otwie- 
rane za pomoca poruszalnego drążka (Hebel i, umieszezo- 
nego na koren wagonu. 

Do doprowadzenia prądu elektrycznego używają szyn 
formy T, a do odprowadzenia go żelaznych podpórek. 
Spojenia tych częsci są połączone miedzianemi Jubkami 
(Lasche). Kolej ta jest opatrzoną systemem sygnałowym 
blokowym (Block-System), a prócz tego ma przyrząd 
tego rodzaju, iż przejeżdżając koło sygnału nastawionego 
na: „Stój“, zatrzymuje się natychmiast. 

W przeciągu 40 minut, rachując w to przystanki, 
spodziewają się calą linię objechać. Cena jazdy wynosić 
ma 10 cts. od osoby. 

Niezwykła szybkość. Olbrzymie przestrzenie, pomię- 
dzy najbardziej odległemi punktami ziemi, zdają się zni- 
kać, dzięki coraz doskonalszym środkom komunikaeyi. 
Zbudowano teraz w Anglii olbrzymi okręt „Gigantic“, 
przewyższający rozmiarami innego, dawniej już narodzo- 


*) Podobnie do wykonanej u nas w Bierzanowie 


nego olbrzyma „Great - Eastern“. „Gieantie* ma 700 
stóp długości i 65 szerokości, długość więc przenosi 
o 8 stóp „Great-Eastern“, ale jest od niego trochę smu- 
klejszy. Otóż na tym niesłychanie wielkim okręcie bẹ- 
dzie można odbyć podróż z Londynu do Ameryki w ciągu 
100 godzin czyli w cztery dni i 4 godziny. Siła olbrzy- 
mia dorówna 45.000 koni, podczas gdy współzawodnik 
jego rozporządza siłą tylko 8.000 koni. Stąd tak znaczna 
różnica szybkości. 

Kanał Przemsza Bzura. W początku r. z. inżynier 
p. Pawel Fliederhaum przedstawił ministerstwu memo- 
ryał pod tytulem: „Szkie projektu kanału splawnego 
Przemsza-Bzura dla połączenia drogą woduą dąbrowskiego 
zagłebia węglowego z Warszawą przez Łódź”. 

Kierunek projektowanego kanału jest następujący : 
1) począwszy od kopalni węgla w Dąbrowie, położonej 
najwięcej na poludnie t. j. od Niwki, kanał skierowany 
byłby na zachód i po dolinie rzeki Przemszy-Ozarnej, 
po części równolegle do tejże ku północy, w blizkości 
Będzina i Dąbrowy ku Siewierzowi; kopalnie położone 
po bokach połączone byłyby z linią główną kanałami 
bocznemi. 2) dalej przechodząc przez wzniesienie, roz- 
dzielające Przemszę i Wartę, linia kanalu ciągnie się 
częściowo doliną rzeki Warty. 3) w Częstochowie kanal 
łączy się z linią kolei warszawsko-wiedenskiej, przeci- 
nając ja pod Noworadomskiem w kierunku ka zacho- 
dowi : następnie doliną rzeki Widawki kieruje się w stronę 
północną, korzysta po części z dolin rzek: Grabówki, 
Grabi i odnogi Dobrzynki, dopływa do Pabianie. Stąd 
najodpowiedniejszą drogą do Łodzi, Zgierza I Ozorkowa, 
korzystając 4 doliny rzeki Bzury, połączonej poza Łę- 
czycą, Następnie przez Lowicz sumą już Bzurą ma wpaść 
do Wisły pod Wyszogrodem, celem połączenia się 
2 Warszawą, Płockiem, Włocławkiem i t. d. 

Diugose kanału od Niwki do Łodzi obliczoną jest 
na 230 wiorst, zaś długość całej linii od Niwki do Wi- 
sły na 420 wiorst. Przekrój poprzeczny kanału wynosić 
ma l4 metrów przy wysokości wody 3:18 metra, ze 
szkarpami 1:2 i 1:3, oraz odpowiedniemi po obu stro- 
nach kauału drogami do holowania statków. 

Przy wymienionym poziomie wody mogą być holo- 
wane statki z wagą ładunków od 300—400 ton, t.j. 
średnio około 31710 pudów. Dłagość szluz ma wyno- 
sic 50 metrów przy szerokości 8-miu metr, 

Woda, dla zasilenia kanału, oprócz rzek: Przemsza, 
Warta, Widawka, Grabia, Grabówka, Ner i Bzura, spro- 
wadzaną być ma z niektórych jezior, znajdujących się 
w bliskości, 

Na podstawie przedwstępnych studyów, inżynier F. 
obliczył koszt budowy kanału na 20 milionów rubli; 
roboty ziemne obliczone są na %5 milionów. 

Czas trwania żeglugi po kanale podany jest na 8 do 
9 miesięcy. Przyjmując średnią szybkość holowania statków 
35 wiorst na godzinę (stósownie do prób dokonanych 
przez specyalistów ) czas trwania jazdy (12 godzin dzien- 
me) z Niwki do Łodzi obliczony jest na sześć dni, do 
Warszawy na 10 dni; przy żegludze 24-godzinnej, uży- 
wając w nocy oświetlenia elektrycznego, cała przestrzeń 
od Niwki do Wisły może być przebytą w ciągu 3 dni. 
Kwestya użycia parowców, zamiast holowania końmi, 
wziętą będzie pod uwagę po dokonaniu szczegółowych 
planów budowy kanału. 


x 


Co się tyczy kosztów transportu, projektodawca, wy- 
chodząc z zusuly, że kanał budowany będzie kapitalami 
prywatnemi, przewiduje, iż dla osiągnięcia odpowiedniego 
zysku z budowy i eksploatacyi, Towarzystwo, budujące 
kanał, będzie zarazem przedsiebiorstwem transportowetn, 
taksamo, jak się praktykuje na kolejach żelaznych. 

W kosztorysie budowy wliczony jest kapitał na za- 
kup 300 statków, z których każdy może pomieścić 350 
ton ladnnków. 

Porównywając taryfę komunikacyi wodnej, projekto- 
wang przez p. E., z taryfą kolei warszawsko-wiedeńskiej, 
okazuje się koszt transportu niższy od 75%, —1209%,. 
Przy transporcie tylko 60-ciu pudów węgla w jedną 
stronę spodziewany jest zysk czysty rs. 1,317.300 czyli 
65%. Dodawszy do tego dochód z transportów w od- 
wrotnym kierunku, przewozae materyały surowe, jak 
np. zboże, drzewo, buraki, żelazo, kamienie, wapno, ce- 
ment i wyroby przemysłowe, suma ogólna dochodów 
będzie podwojona. 

Projektodawca twierdzi atoli. iż linia kanałowa nie 
będzie tworzyła większej konkureneyi dla kolei warszaw- 
sko-wiedeńskiej. albowiem kanal dącząc się z koleją 
w pięcin punktach, stanowić będzie rodzaj dróg podja- 
zdowych. z których transporta oddawane będą do prze- 
wozu kolejowego lub z wagonów na statki wodne. 

Projekt powyższy przeszedł już wszystkie instancye 
urzędowe i w obecnej chwili oczokiwaną jest ostateczna 
decyzya ministerstwa. 

Nowa farba pokostnicza. Pod mianem „Optima* 
wprowadza w użycie berlińska fabryka chemiczna farbe 
nieulegającą wpływom atmosferycznym i dającą się 
obmywać, a co więcej, że działa ntrwalająco i stwardnia- 
jaco na tynk wapienny, cementowy, na cegłę, kamień, 
drzewo i szkło. Przymioty tej farby w porównania z in- 
nemi, jako to: olejnemi, Inianemi i wapiennemi, pole- 
gać mają na: bezwarunkowej trwałości i wytrzymałości, 
niezmiernie matowej  powierzehowności, porowatości, 
latwem czyszczeniu, albowiem tylko wodą obmywać 
trzeba, a nareszcie że jest tanią. — Tyukowi udziela ta 
farba twardości kamienia a pozostawia pory wolne, co 
ze względów higenicznych ma swoją doniosłość, nadto 
lączy się łatwo z cementem, nie oddziela sie od niego, 
jak farba wapienna albo zmienia się jak olejna, ponie- 
waż posiada małe organiczne składniki, podnoszące bar- 
dzo trwałość i niezmienność powłoki kolorowej. — 
Zmiany atmosferyczne nie wpływają na „Optimę*, bo 
ani deszcz, ani słońce jej nie szkodzi. Wyszczególnia 
się od olejnej farby jeszcze w tem, że przez porowatość 
dopuszcza sclinięcie murów, a kurz i nieczystość usuwa 
się przez polanie wodą. Dla większej wygody przy uży- 
waniu tego środka, dostarczają go w dwóch częściach, 
t. jj w płynie i w proszku, aby każdy konsument mógł 
go użyć choćby w najmniejszej iłości i sam go sobie 
przygotował. Proszek mieszać należy w równych czę- 
ściach z płynem, dodając do tego jakakolwiek barwę 
czysto chemicznie przysposobiona, jaką sobie kto życzy, 
a jednocześnie ma się sposobność przekonania się, czy 
dodana barwa jest czystą, bo w przeciwnym razie nie 
połączy się z „Optimą* i spłynie. Sciauy gipsem powle- 
czone trzeba poprzednio przeciągnąć rozczynem 5-procento- 
wym barytu, W-B-I-Z. 
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Kit do pieców. Miesza się alun z małą ilością soli 
kuchennej, dodając do tego trochę mąki kartoflanej. 
Cieuką tę papkę zarabia się z dobrze poprzednio wygnie- 
cioną gliną i wypełnia nią szpary między kaflami. 

Przy wielkiej wieży obserwacyjnej w Londynie 
w parku Wembhy już jest skończony fundament, równa- 
jący się twardości skały, bo złożony z czterech bloków 
betonowych od 8:58 do 18:5 m ołębokości. Wkrótce roz- 
pocznie się budowa samej wieży z żelaza, mającej w dol- 
nej podstawie ' 173m w kwadrat, a wysokośri 35555 m. 
Przewyższać wiee" będzie wieżę Kiffel o 36 m i z jej 
szczytu będzie anażna niedlugo spoglądać na mgłę, po- 
krywającą zwykle miasto. W-B-I-Z. 


Wiener Bauindustrie Zg. dość dlugo rozwodzi się 
nad szkodliwym wpływem wapna, gipsu i cementu na 


żelazo. mianowicie kute, które do muru często bywa 
wmurowywane. Podaje przykłady, że rdza osadzająca 
się na żelazie tworzy na niem skorupę, powoduje po- 
większenie objętości i rozsadza kamień lub mur. — Na- 
tomiast: „Gewerbeblatt Mir Hessen“ twierdzi stanowczo, 
ze czysty cement, użyty do pokrycia  zammrowanej 
części żelaznej, jest doskonałym środkiem przeciw two- 
rzeniu się rdzy nawet pod wodą. Wreszcie przeciągnięcie 
żelaza cienkim rozczynem cementu okazało się bardzo 
praktycznem. 

Szkianne kotary do okien. W Paryżu powstała z po- 
czątkiem bieżącego roku fabryka szldannych kotar do 
okien. Zastepuja one średniowieczne malowania na szkle, 
a o tyle są praktyczniejsze, że każdej chwili mogą być 
usunięte. — Kotary te składają się ze szlifowanych szkieł, 
oprawnych w ołów i łuczonych ze sobą w długie pasy. 
zwieszające sie od karnisz nad oknami. — Kotary choć 
stosunkowo ciężkie, są jednak dosyć podatne, a efekta 
Erie Jakie uzyskać można. przez różnokolorowe szkła 
i ieh szlifowanie, zyskały im sluszny rozgłos. 

Jeżeli nie rozpowszechnia się, choć tak są zacheca- 
jace ze względów dekoracyjnych, to jedynie ze względu 
na wysoką cenę. 


KRONIKA BIEŻĄCA. 


Konkurs na rozszerzenie ratusza w Debreczynie ma być 
wkrótce rozpisany. Wyznaczone przez radu miejską nagrody są 
następujące: pierwsza. 2.000 koron, druga 1.000 koron. Koszta mają 
wynosić 230.000 koron. Otrzymujący pierwszą nagrodę ma zagwa- 
rantowane prowadzenie budowy. 

Rozstrzygnięcie konkursu na projekt zabudowań dworea drogi 
żel. w Bukareszcie nastąpiło niedawno, a założenie programu miało 
pozór wspaniały, bo sam budynek dla przyjęcia podróżnych (stacya 
czołowa, Kopfstation) mieścił w sobie 3 bale, a 10822 rozpiętości 
ubikacye dla pomieszczenia biur generalnej Dyrekeyi 
kolei żelaznych. Pierwsza nagrode 10.000 franków 
i 100.000 fr. za opracowanie planów pod budowę otrzymali archi- 
tekei: A. Marcel w Paryżu i Blane w Bukareszcie; drugą 30.000 
fr. arch.: Farce w Paryżu, a trzecią 15.000 fl. G. Magni i G. Parsi 
w Rzymie. Płany te mają być wystawione na widok publiezny. 

Nie więcej, jak 51 projektów wpłynęło! Ponieważ w rozpi- 
saniu żądano uwidocznienia wszystkich głównych części budynków, 
t. je rzutów poziomych na skalę 1:200, a fasad i przekrojów na 


razem, i 
rumuńskieh 


skalę 1:100, to sobie możemy wyobrazić, 
wywiązanie się z zadania. Niestety postępowanie dyrekcyi, a raczej 
rady zawiadowezej kolei rumuńskiej było bezwzględne, bo kiedy 
niedługo po terminie naznaczonym do nadsyłania projektów przy- 
było jeszcze 13, to te zupełnie wykluczono od współzawodnietwa. 

Dyrekcya nie weszla wcale w przyczyny opóźnienia i zapewne 
nie troszczyła się, czy ono nie nastąpiło przez przerwę ruchu kole- 
jowego, możemy zaś wnosić, że współzawodnicy zagraniczni nie 
zaniedbali ile potrzeba czasu, aby ich prace na 
termin doszły. — Niezawodnie więe musiały zajść nadzwyczajne 
przeszkody, których przewidzieć było trudno, a przy tylu prze- 
syłkach obowiązkiem było dyrekcyi zgłębić przyczynę. Nie można 
nie innego przypuszczać, jak wrogie zamiary dia międzynarodowej 
konkureneyi, a właśnie spodziewać się należało, że wobee zaufania, 
z jakiem zagraniczni architekci pospieszyli 4 pracami swojemi, na- 
wzbudzające nieufność 


wiele pracy kosztowało 


dowiedzieć się, 


trafią na ułatwienia, a nie na utrudnienia, 
do składu sędziów. 

Nie możemy obecnie osądzić, w jaki sposób poszkodowanych 
będą się starać wynagrodzić, ale przypuszczuny, że to jest w inte- 
resie rządu rumuńskiego i tamtejszokrajowych architektów, aby nie 
pozosiał na nich cień podejrzenia złych zamiarów. Naszem zda- 
niem, nie byłoby wystarczającem, gdyby dyrekeya chciału zakupić 
te plany od autorów, ale byłoby zupełnie na swojem miejscu. żeby 
osądzenie i badanie w mowie bedących projektów powierzone było 
bezsironnej, i niemajacej styczności z innemi, komisyi. 

Deutsche Bauzeitung, 

Na konkurs budowy kościola katolickiego w Esseg (Sławonia), 
o którego otwarciu w swoim czasie donosilisiny, nadesłano 31 pro- 
jektów. Budowniczy F. Langengerg z Bonn otrzymał pierwszą na- 
grode, architekt Kirehstein z Wiednia drugą, architekt Grothe 
i Jacobs z Drezna trzecią. Zakupiono oprócz tego cztery projekta. 

Kolej elektryczna w Medyolanie. Towarzystwo Kdisona odstą- 
piło Towarzystwu Thomson Houston kolej elektryczna w Medyolanie, 
która z placu katedralnego przechodzić będzie przez Via Dante 
Foro Bonaparte, Via Canova. Kolej ma być dwutorowa a otwarcie 
nastąpi we wrzesniu b. r 

Nowy teatr w Grazu. Pomimo, że na restauracye starego teatru 
wyznaczono 30.000 zła.. powziął zarząd miasta zamiar zbudowania 
nowego według plinu ludowego teatru w Wiedniu. Gmina prze- 
znaczyła na budowę 500.000 zła. a na oświetlenie elektryczne 
i urządzenie sceniczne 50.000 zła. 

Pomnik Fryderyka Schmidta. Konkurs roztrzygnieto w dniu 
27 maja. Pierwszą nagrodę 1.000 koron przyznano projektowi z g0- 
dłem „Saxa loguntne* pomysłu Edwarda Hofmanna i Deiningera. 
Wybór ma być nader szczęśliwy. 

Mistrz przedstawiony jest w pozie niewyszukanej a dla niego 
bardzo eharakteryeznej. Z pod zwykłej zarzutki widoczna kurtka, 
w której zwykł był pracować. Ręka prawa naprzód wysunięta, jakby 
chciał przemówić, lewą zaś trzymając papier i cyrkiel wspiera na 
bloku kamienia, Architektura podstawy również jest skromna, 
otacza ją balustrada, na której wegłach siedzą stylizowane lwy trzy — 
mające tarcze. Druga nagroda wynosiła 600 koron, otrzymał ją F. 
Seifert, uczeń profesora Helmera. Trzecią w wysokości 400 koron 
otrzymała również spółka Teodor Charlemont rzeźbiarz i architekt 
Kirstein. 

Oprócz tego zakupiono cztery projekta. Ogółem nadeszło 32 
projektów i sa one od 29) maja wystawione w Künstlerhausie. 


Redaktor SEELE Rajmund Meus. 


Autorowie i nakladey życzący sobie omówienia swych wy- 
dawnictw, zechcą nadesłać po jednym egzemplarzu tychże do 
Redakcyi. 
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SKŁAD 
wszelkich materyałów budowlanych i Fabryka wyrobów betonowych 


Zastępstwo Fabryki „Lederer et Nessenyi“ rur 
steingutowych i wyrobów szamotowych 


ANDRZEJA GUZIKOWSKIEGO 


W KRAKOWIE, 
Rynek Kleparski, Nr. 10, 


poleca 
WP. Inżynierom, Budowniczym i Szan. Pu- 


bliczności: 


Portland-Cement 


Wapno hydrauliczne kufsteinskie, skaliste 


i gaszone, Gips, Cegły ogniotrwałe i zwykle, 
Asfaltowe płyty izolacyjne. Papę, Rury stein- 
Po- 


cementowe, Rynny be- 


gutowe, glazurowe zewnątrz i wewnątrz, 
sadzki steingutowe, 


tonowe, płyty i muszle, Dachówki, Trzcinę 


sufitową i t. d. 


Lwowska Fabryka Asfaltı 


I TEKTUR ulepszonych ogniotrwałych 
do krycia dachów, 

S. SZELIGI LYSZKIEWICZA, 

Lwów, Korytna 13, poleca: 

Asfaltową masę elastyczną do 


fundamentów 


dla ilozowania wilgoci, kładzioną na mury w gorącym stanie, spc- 

eyalnie do tych celów w fabryce wyrabiana. Jedyny dzis pewny 

środek izolujący wilgoć, używany do budowli w całym świecie, zale 
cany przez wszystkie powagi naukowe techniczne. 


Kekturę ulepszoną ogniotrwałą. 


inżyniera 


do krycia dachów wysokich gatunków. 
Rola 10 metrów [| od 1-80 złr. do 3 zir. 50 ct. 
Asfaltowe elastyczne płyty izolacyjne. 
Lak asfaltowy swiecacy 
do konserwacyi dachów tekturowych, drzewa, dachów gontowych, 
żelaza, blach wszelkiego rodzaju, dachówek nowego systemu. 


Smole angielską bezwodną. 


Osusza się asfaltem, jako jedynym środkiem znanym dotąd w budownictwie, 


najbardziej zawilgocone ściany w mieszkaniach. 
Niszczy zastarzaly grzybek drzewny. 


Fabryka wykonywa w całym kraju swoimi ludźwi pokrycia 


dachowe tekturowe i oraz reperacye tychże. Metr [] po 52 do 75 ct, 
Dlugoletnia gwarancyę poręcza się. 


183 (16—4) 


SXKKKKKKKKKKKKKKKKKKA 
FABRYKA 


Pieców kaflowych 
w DĘBNIKACH (pod Krakowem) 


JÓZEFA NIENIMIERKER 


Spólki, 
DEE 


185 (24—3) 
P'oleea swoje 


wyroby kaflarskie, 


wykonane 


według najnowszych WZOTOW, 


P TT. ,PB„InZynlerom „Budo- 
wniczym i Właścicielom do- 
mów. 

Cenniki na żądanie franco. 


KANKSRKANRANNAKNKKKA: 


Roman Silberbach W Krakowie, 


artykulów budowlanych 
i fabryka wyrobów betonowych, 


ARLERI RRR IIe Kite 


| IRAIL 2e 


poleca: 
PORTLAND-CEMENT 
opolski, szczakowiecki, 


wapno hydrauliczne, prawdziwe kufsteinskie, rury kamion- 
kowe glazurowane zewnatrz i wewnątrz, papę ogniotrwały, 
plyty izolacyjne, łupek morawski, angielski i francuski, 
posadzki cementowe i steigntowe, rury betonowe dachówki 
feleowane, oraz wszelkie w zakres, budownictwa wchodzące 

artyknły. 168 (24—12) 


Karol Uznański 


ślusarz 
przy uliey Sławkowskiej |. 6. 
w KRAKOWIE, 
wykonuje 171 (24—10) 
wszelkie wyroby ornamentacyjne 
z kutego żelaza 


jakoteż podejmuje się robót budowlanych i reparacyj. 
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Karwat Daniel 


MAJSTER GIESIELSKI 
w KRAKOWIE, ul. Smoleńska |. 22. 


podejmuje się 
wykonywania wszelkich robót ciesielskich 
starannie si po cenach 


umiarkowanych. i 
y > 

p) 

< 

p 


175 (24—9) 


Eisenconstructions-Werkstätte, Brückenbauanstalt, Dampf- 
hammerschmiede, Bau- und Kunstschlosserei. 


Adolf Schmack, Troppau 


liefert als Specialitäten: 
Dach- und Deckenconstructionen 
nach allen Systemen 
Gitter-, Blech- und Kasten-Träger 
in allen Dimensionen, 


Strassen- und Eisenbahnbrücken, Gehstege 
Schmiedeeiserne Fenster 


jeder Form und Grösse. 
Eisen- und Wellblechbauten jeden Genres. 
Wellblech-Dachconstructionen. 


Glashäuser aller Arten. 


Schmiedeeiserne Kirchenarbeiten 
als: schmiedeeis. Fenster mit veichem Masswerke, Abschluss- und 
Gitterlhüren, Communionbänke, Armleuchter, Ampeln, Opferstöcke, 
Thürbeschläge in einfachster bis zur reichsten Ausführung. 


Thurmkreuze, Blitzableiter, Fahnenstangen. 
Veranden, 
Vordächer, Balcone, Hofüberdachungen, Oberlichten u Zierlichten, Gänge, Kioske. 


Schmiedeiserne Gitter jeder Art 


für Stiegen, Garten- und Hofeinfriedungen, Grüfte etc. 
Kirchen-, Friedhofs-, Einfahrts- und Garten-Thore, 
Yussabstreifgitter. — Schmiedeeiserne Säulen. 
Complete Stall - Einrichtungen 
praktische Stallfenster, Krippenanlangen, Boxe-Einrichtungen jeden Systems. 
Schmiedeeiserne Treppenanlangen 
Vortreppen, gerade Stiegen mit Podest etc. 
Wendeltreppen. 


Reservoirs, Gasometer, Kühlschiffe und Schornsteine. 


Schmiedeeiserne Gitterverzierungen 
Verzierte Thür- und Fensterbeschlige. 
Neueste Lichtpauseapparate ohne Glas ohne Rahmen ganz vom Metall. 


Constructions - Zeichnungen und Entwürfe sowie Kostenanschläge 
werden auf Wunsch angefertigt. 
Preiscourants gratis. 


180 (10 —7) 


dawniej 
F. Gronemejer 


w Krakowie 
ul. Floryańska L. Wu 


SKLAD 


SLALA i LUSTER 


oraz podejmuje sie: 
oszklenia kościołów, pałaców i budynków, 
jak również reparacyj tychże. 
1 ARARÓRARCARÓRNARANNNARAC 


Addad 
WAOLAW, 


PIENIĄŻEK 


KONKURENCYJNA PRACOWNIA 


MALARSKA 


WOJCIECHA GRZYBOWSKIEGO 


w Krakowie przy ul. Mikołajskiej 1. 16 


174 (24 — 10) 


podejmuje się robót kościelnych, poko- 
jowych, dekoracyjnych, tak w miejscu 
Jak na prowincji, 


wykonuje wszelkie roboty pokostnicze, 
uskutecznia takowe punktualnie 
po cenach umiarkowanych. 


179 (24—7) 


| C. k. i UPrZYW. 
PIERWSZA STYRYJSKO-POLSKA 
FABRYKA MARMORITU 


(dachówki, kafle, pomniki, płyty, posadzki itp.) 


w Krakowie, Zwierzyniec |. 40, 


poleca dachówki ogniotrwałe, absolutnie nieprze- 
makalne, z masy patentowanej „Marmoritem* zwa- 
nej. Jak również przyjmuje wszelkie obstalunki 
wchodzące w zakres kamieniarski. 
Próby na Zadanie wyseła się bezpłatnie. 


173 (24—9) 


Pierwsza Spólka Blacharska 


Kraków, ul. Sławkowska Nr. 22. 


Pokrywa dachy i wieże wszelkiemi metalami, 
zakłada wodociągi, klosety nadkanalowe, dzwonki 
elektryczne. 

Wyrabia wanny wszelkiego gatunku, 


klosety pokojowe i naczynia kuchenne, 
Przyjmuje wszelkie obstalunki w zakres 
blacharstwa wchodzące, jak również 
ISGERAFACZE 176 (24—9) 


Powierzone roboty, wykonuje szybko, dokładnie i tanio. 
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W dniu 15 listopada 1890 otwartą i w ruch puszczoną została 
pierwsza w Krakowie 


PAROWA FABRYKA STOLARSKA 


BRACI MURANYI 


przy ulicy Dajwor. 
A . r $ wer .. . . 
Kabryka, przy pomocy najlepszych systemów maszyn ido najróżnorodniejszego obrabiania drzewa, wzorowo urządzone 
Suszarnie, oraz znacznego zapasu materyałów nabywanych z pierwszej ręki, wykonuje wszelkie roboty stolarskie, jakoto: 
posadzki cegiełkowe, deseniowe i fornierowane, w jak najkrótszym terminie, z doborowego i suchego materyalı 


po najprzystepniejszych cenach. 166 (24—12) 


MICHAŁ SZCZYRBUŁA 


majster kamieniarski 


— 


Wer zeichnet 


hat Bedarf in Zeichenpapier, Pauspapier 


Lichtpauspapier etc. 


. i i w Krakowie, ulica św. Marka 1. 4 
Lichtpaus- Apparate solidester Construction 


liefern in allen Grössen. 


Man 181 (12—10) 
verlange Muster & Preisliste, welche gratis franco versand werden. 
Heinrich König & Cie 

Frankfurt aj M. 


prowadzi Zakład kamieniarski po ś. p. Chrośni- 
kiewiczu i podejmuje się wszelkich robót w zakres 
kamieniarski, rzeźby ornamentalnej i figuralnej 
wchodzących, wykonując je z żądanego materyału 
po cenach umiarkowanych i ku zadowoleniu 


pracodawców. 172 (24—12) 


u 
Zn © 


Poleca się wzgledom P. T. właścicieli domów, 
inżynierów, architektów i budowniczych. 


z. Wasiikowski 


Przedsiębiorca robót asfaltowych 


w Krakowie, ulica Wolska I. IS, II. p. 
Wykonuje wszelkie roboty w zakres jego zawodu wchodzące. 


Asfaltuje budynki, daje warstwy nieprzemakalne 
na fundamentach i wykonuje tynki asfaltowe. 


ROMAN SILBERBACH 


PRZEDSIĘBIORCA w KRAKOWIE 


wykonywuje pokrycia dachów łupkiem szląskim, 
angielskim i francuskim, papą czyli tekturą ognio- 


Dwadzieścia lat praktyki! 178 (24-9) trwałą, jako, też dachówką. 167 24—12) 


po cenach najumiarkowanszych. 


Odznaczona srebrnym medalem przez c. k. Ministerstwo handlu na wystawie budowlanej [lwowskiej i nagrodą 
I na wystawie konkursowej z r. 1889 w Krakowie 


Pierwsza krakowska Parowa Fabryka 
wyrobów artystyczno-stolarskich i parkietów 
KAROLA OTTA 


w Krakowie, ul. Dajwór l. 10 
wyrabia przy pomocy najlepszych systemów maszyn parowych i wzorowo urządzonej suszarni drzewnej, z wła- 
snych materyałów wysuszonych, wszelkie wyroby artystyczno-meblowe, kościelne i budowlane oraz reperacye 
antyków, roboty inkrustowane i wystawy sklepowe. Posiada na składzie wielki wybór fornierów deseniowych 
parkietów oraz desek (Laubsagenholz). 
Zamówienia wykonuje na czas oznaczony, jak najstaranniej, 


JG” po cenach umiarkowanych. BG 169 (24—11) 


Do wiadomości. 


Zawiadamiam PP. Architektów, Budowniczych i Inży- 
nierów, że rozszerzyłem moją 


pracownię artystyczno-Ślisarska, 


podejmuję się 
wszelkich róbót konstrukcyjnych i ornamen- 
talnych po najprzystępniejszych cenach. 
Specyalnie wykonuję: świeczniki, latarnie, kandelabry 
i lichtarze. 


Zamówienia przyjmuję wprost, albo przez Bazar wyrobów 
krajowych i Centralne Biuro fabryczne ul. Bracka, gdzie 
okazy i skład swych wyrobów posiadam. 


Józef Gorecki 


w Krakowie, ulica Dajwor 1. 6. | 


186 (24—1) 


Telegramy : 


 ANDEORN MEN 
le 


FABRYKA 
wyrobów betonowych 
Bióro i skład wszech potrzeb technicznych. 


Wyrabia płyty cementowe i marmurowe, krążki paten- 
towane do budowy studzien, rezerwoarów, dołów kloa- 
cznych itp., rynny betonowe do kanałów, kanały wszelkich 


| rozmiarów, muszle pod rynny, nagrobki, słupy graniczne, 


schody, płyty cokołowe I gzymsowe, baseny do fontann, 
zbiorniki na wszelkie ciecze. 


Podejmuje się betonowania wszelkiego rodzaju. 


Ma na składzie: 


Cement, wapno hydrauliczne, papę, dachówki, łupek, 

rury steingutowe, posadzki marmurowe, steingutowe, 

klosety, pisoiry, zamknięcia hermetyczne, zlewy, maty 
trzcinowe, materyały przeciw wilgoci i t. d. 


M. ZIELENIEWSKI 


INŻYNIER 187 (24—1). 
w Krakowie, Grzegórzki 23. 


Telephon 766. 


MR 3- 


Srebr. medal zasługi 


Srebr. medal zasługi 


Wiedeń 1888. 


170 (24—12) 


END i HORN 


Fabryka wyrobów ślusarskich i konstrukcyj żelaznych 
wWHIEDNIU, HE. Apostelgasse 26—32, 


II. Zwischenbrücken 


dostarczają wyrobów wszelkiego rodzaju konstrukcyj żelaznych do budowli jak: konstrukcye wiązania dachów, świetlniki, 
schody, werandy, żelazne schody kręcone, poręcze, balkony, kraty dachowe, kraty do okien i drzwi, wszelkiego rodzaju 


okucia do drzwi i okien podług rysunku i w każdym stylu; 


żelazne okna dla fabryk, szop i stajen; bramy posuwające 


się po szynach, patentowane Zaluzye stalowe najnowszej konstrukeyi z przyrządem zwijającym je, zasłony mechaniczne, 

kapy kominowe, kuchnie angielskie rozmaite co do wielkości i wykonania — kraty grobowe, latarnie i krzyże — 

nitowane i walcowane dźwigary (Traverse) w każdym profilu, szyny kolejowe do budowli, lane słupy żelazne, rury do 
wychodków, poręcze do schodów i t. p. 2 


Dla pp. ślusarzy wykonywuja projekta i kosztorysy i podejmują się robót pod korzystnemi dla tychże warunkami. 
Jig  Korespondencya w języku polskim, niemieckim, francuskim i rumuńskim. TEG 


Nakładem Krak. Tow. Technicznego. 


W drukarni Aleksandra Słomskiego i Sp. w Krakowie. 


